
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL JoQo: 101 

SÚMULA ON-LINE 


Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2020 

Jogo: Pelotas / RS X Caxias / RS 

Data: 01/10/2020 Horário: 15:00 Estádio: 


Boca do Lobo / Pelotas 


Rodada: Volta 


Arbitragem 

Arbitro: 

Douglas Schwengber da Silva (AB / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 1: 

Andre da Silva Bitencourt (AB / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 2: 

Tiago Augusto Kappes Diel (AB / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Quarto Arbitro: 

Anderson da Silveira Farias (CD / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Delegado Local: 

Edson Machado de Aguiar (CBF / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Analista de Campo: 

Paulo Ricardo Silva Conceição (CBF / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 


Cronologia 


1“ Tempo 


2= Tempo 



Entrada do mandante: 

14:50 

Atraso: Não Houve 

Entrada do mandante: 

16:00 

Atraso: 

Não Houve 

Entrada do visitante: 

14:50 

Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 

16:00 

Atraso: 

Não Houve 

Início 1- Tempo: 

15:00 

Atraso: Não Houve 

Início do 2- Tempo: 

16:03 

Atraso: 

Não Houve 

Término do 1- Tempo: 

15:48 

Acréscimo: 3 min 

Término do 2- Tempo: 

16:53 

Acréscimo: 

5 min 

Resultado do 1- 

Tempo: 0X1 

Resultado Final: 

1 X2 



Relação de Jogadores 


Pelotas / RS 

N= 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Renan 

Renan Brito Soares 

T(g) 

P 

155703 

2 

Marcelo 

Marcelo Henrique Ferreira 

T 

P 

341126 

3 

Gabriel Silva 

Gabriel Teixeira da Silva 

T 

P 

391487 

4 

Mateus 

Mateus Festa Santana 

T 

P 

307539 

5 

Paulinho 

Paulo Ricardo Vaiada... 

T 

P 

513871 

6 

Gabriel 

Gabriel Moreira Braga 

T 

P 

339208 

7 

Ramires 

Ramires dos Anjos Alves 

T 

P 

186557 

8 

Itaqui 

Odacir Pereira da Silva 

T 

P 

166053 

9 

Marcao 

Marcos Assis de Santana 

T 

P 

185680 

10 

Vinicius G ... 

Vinicius de Souza Garcia 

T 

P 

364086 

11 

Ariel 

Ariel da Silva Marques 

T 

P 

384591 

12 

Rafael 

Ravel Pelegrini Alves 

R(g) 

P 

311374 

13 

Fabio Alemão 

Fabio Augusto Schirmann 

R 

P 

378811 

14 

Felipe 

Felipe Barreiros Chaves 

R 

P 

190337 

15 

Moisés 

Moisés Francisco Dailazen 

R 

P 

293695 

16 

Maylson 

Maylson Barbosa Teixeira 

R 

P 

176854 

17 

Daniel Costa 

Daniel da Silva Costa 

R 

P 

298990 

18 

Jonatas 

Jonatas Gonçalves Silva 

R 

P 

164866 

19 

Matheus Go ... 

Matheus Carvalho Resendi 

R 

P 

401027 

20 

Joao Pedro 

Joao Pedro Medeiros ... 

R 

P 

419456 

21 

William 

William Felipe Freyt... 

R 

P 

401037 




Caxias / RS 


Na 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Marcelo Pitol 

Marcelo Pitol 

T(g) 

P 

143611 

2 

Eduardo Diniz 

Eduardo Jose Diniz Costa 

T 

P 

176196 

3 

Mailson 

Mailson Alves Barrei ... 

T 

P 

176616 

4 

THIAGO SALE Thiago Guimaraes Sales 

T 

P 

184094 

5 

Juliano 

Juliano Real Pacheco 

T 

P 

177094 

6 

Bruno Re 

Bruno Re Sentoma 

T 

P 

295473 

0 

Bruninho 

Bruno Duarte Nicomedes 

T 

P 

380020 

8 

Carlos Alb ... 

Carlos Alberto da Si... 

T 

P 

177362 

9 

Giovane 

Giovane Gomes da Silva 

T 

P 

384666 

10 

Diogo Oliv ... 

Diogo Ribeiro de Oliveira 

T 

P 

160174 

11 

Claudinho 

Cláudio Pereira da S ... 

T 

P 

313043 

12 

ANDRE LUCAÍ Andre Lucas Mariano SouzR(g) 

P 

376585 

0 

[fiafael Goiano 

Rafael Mattos dos Santos 

R 

P 

304280 

14 

MARABA 

Mareio da Silva Gomes 

R 

P 

164348 

15 

Yuri 

Yuri Naves Roberto 

R 

P 

177357 

16 

Vinicius B ... 

Vinicius Ferreira de ... 

R 

P 

382722 

17 

Matheuzinho 

Matheus Martins Foga... 

R 

P 

412971 

18 

Marcelo 

Marcelo Campanholo d ... 

R 

P 

334245 


T = Titular I R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 



Pelotas / RS 


Caxias / RS 

Técnico: 

Ricardo Colbachini 

Técnico: 

Rafael Dos Santos Lacerda 

Auxiliar Técnico: 

Alessandro Telles De Silva 

Auxiliar Técnico: 

Jeferson Ribeiro Da Silva 

Médico: 

Mauro Maraninchi Pavesi 

Médico: 

Luiz Henrique Campos Da Motta 

Treinador De Goleiros: 

Everson Ricardo Pereira 

Treinador De Goleiros: 

Daniel Ricardi Crizel Da Silva 

Preparador Físico: 

Alon Jose Ritter 

Preparador Físico: 

Samir Omeiri 

Massagista: 

Theo Gularte Delia Vechia 

Massagista: 

Carlos De Oliveira Alves 


Gols 

Tempo 

1T/2T 

N= 

Tipo 

Nome do Jogador 

Equipe 

37:00 

1T 

9 

NR 

Giovane Gonnes da Silva 

Caxias/RS 

06:00 

2T 

11 

NR 

Cláudio Pereira da Siiva Junior 

Caxias/RS 

19:00 

2T 

15 

NR 

Moisés Francisco Daiiazen 

Peiotas/RS 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 

Tempo 

1T/2T 

N® 

Nome do Jogador 

Equipe 

14:00 

1T 

8 

Carlos Alberto da Silva Gonçalves Junior 

Caxias/RS 


Motivo: Al .13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada contra um 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


28:00 2T 8 Odacir Pereira da Silva Pelotas/RS 

Motivo: Al .11. Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Atingir com o braço seu adversário de maneira 
temerária na disputa de bola. 


32:00 2T 

19 

Matheus Carvalho Resende Pelotas/RS 


Motivo: Al .7. Tentar enganar o árbitro simulando uma lesão ou fingindo ter sofrido uma falta (simulação) - Tentar enganar o árbitro, 
simulando ter sofrido uma falta 


Cartões Vermelhos 

Tempo 1T/2T N- Nome do Jogador 


42:00 1T AT Alessandro Telles de Silva - Pelotas/RS 


Cartão Vermelho Direto l'^otivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulsei do campo de jogo, aos 42 minutos do primeiro tempo, o auxiliar 
técnico, alessandro telles da silva, da equipe do ec pelotas, pelo mesmo ter falado as seguintes palavras, (foi falta caralho, tu esta 
sempre nós fudendo, vagabundo, tu tá pipocando), após ter sido expulso falou as seguintes palavras, (vou te pegar na rua), o mesmo 
ficou na escada do túnel de acesso,e ameaçou o árbitro e o árbitro assistente f, falando as seguintes palavras (vou pegar vocês na 
rua, tu vai ver, seus vagabundos) e só se dirigiu para o vestiário com o auxílio da brigada militar, durante o segundo tempo o mesmo 
ficou na arquibancada dando instruções para sua equipe e ao final da partida se dirigiu até a tela e falou as seguintes palavras 
apontando o dedo, para a equipe de arbitragem ( eu vou te pegar lá na rua, tu também e tu vai também, vagabundos, tu ja me garfiou 
duas vezes safado). 


AT - Auxiliar Técnico 
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Ocorrências / Observações 


O acesso das equipes e arbitragem ao campo de jogo foi feito conforme a diretriz técnica operacional de retorno das competições da cbf 


Motivo de atraso no início e/ou reinicio, e de acréscimos: 

Não houve atraso no início e nem no reinicio de jogo.acréscimos devido a atendimento de atletas, entrada da maca e substituições.foi respeitado 1 minuto de 
silêncio em homenagem as vitimas do covid-19. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal 


Relatório do Assistente 


Nada houve 


Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

13:00 

2T 

Pelotas/RS 

19 - Matheus Carvalho Resende 

11 - Ariel da Silva Marques 

13:00 

2T 

Pelotas/RS 

15 - Moisés Francisco Dailazen 

5 - Paulo Ricardo Valadao de Sena 

16:00 

2T 

Caxias/RS 

15 - Yuri Naves Roberto 

8 - Carlos Alberto da Silva Gonc... 

18:00 

2T 

Pelotas/RS 

16 - Maylson Barbosa Teixeira 

6 - Gabriel Moreira Braga 

18:00 

2T 

Pelotas/RS 

17 - Daniel da Silva Costa 

10 - Vinicius de Souza Garcia 

33:00 

2T 

Caxias/RS 

16 - Vinicius Ferreira de Jesus 

10 - Diogo Ribeiro de Oliveira 

33:00 

2T 

Caxias/RS 

17 - Matheus Martins Fogaça de Pa... 

11 - Cláudio Pereira da Silva Jun... 

40:00 

2T 

Pelotas/RS 

20 - Joao Pedro Medeiros Pedroso 

7 - Ramires dos Anjos Alves 

40:00 

2T 

Caxias/RS 

14 - Mareio da Silva Gomes 

7 - Bruno Duarte Nicomedes 
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